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Contenant  le  Système  méthodique  de  leur  nomenclam 


RAPPORTS  DES  MESURES 

de  chaque  espèce 

X LEUR  MESURE  PRINCIPALE. 


EN  LETTRES.  EN  CHIFFRES. 


PREMIÈRE  PARTIE 
du  nom 
qui  indique  le  rapport 
à la 

mesure  principale. 


MESURES  PRÏ' 


DE  LONGUEUR.  DE  CAPACITÉ.  DE  POU 
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V mètre. 

Y 


Litre.  G r a mI. 
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R A P P 0 R T s des  mesures  principales  entre  elles  et  avec  ( Dix- millionième 

/ partie  de  la  distance  Un  décimètre  cübe. 


la  grandeur  du  méridien 

O 


^du  pôle  à l’équateur 


Poids  iil 
centimètr 
d’eau  di.$e, 


Va  leurs  des  mesures  principales  en  mesures 
anciennes 


3 pieds  1 1 lignes  ~ 
environ. 


Une  pinte  et  ~ 
ou 

un  litron  et  un  quart 
à-peu-près. 


i8  gij 

et  841  mlnei, 


A PARIS,  DE  L’IMPRIMERIE  DE  LÆÉP 


SURES  républicaines, 

et  leurs  rapports  avec  les  anciennes. 


c I P A L E S 


POUR  LE  BOIS 
de  chauffage. 


Are. 


exemples 

des  noms  composés 

pour  exprimer 

différentes  unités  de  mesures. 


MyRIAMÈTRE,  longueur  de  dix  nulle  métrés, 
égale  à deux  lieues  moyennes. 

Kilogramme,  poids  de  mille  grammes,  équi- 
valent à un  peu  plus  de  deux  livres  poids  de  marc. 

Hectare,  mesure  agraire,  égale  à environ  deux 
arpens  des  eaux  et  forêts,  ou  trois  mesure  de 

Paris. 

DÉCALITRE,  mesure  de  capacité  pour  les  grains, 
|Hé^£tl%" à'  environ  du  ■.h'ojsJ'è^ülfddlBar isr- **>' 

égale  à 
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CENTiGRiÏMJviE , centième  partie  du  gramme, 
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égale  à environ  de  grain. 
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.n^^ront  po^jj^  uÆge.  % , 


Cent  mètres  carrés. 
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Un  mètre  et 


■^^ne  demi- 


i perches  carrées,^ 
mesure  des  ^êsu 

et  forêts.  r^,3Ji,^etTorêts 
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Dtmité  monétaire  s’appelle.  .V. . . . Fr ANC.V 
. Te  Ikanc  divise  eiU-dix.-y. . 

. Et  irî>lcime  e5  dix'  Centim^es. 

t Wh^mU  1ie^iff^>^s<d^!%cieni$-A^e^tpu|^^ 
nois;  sa  Valeur 'st  cét|^  d’une  pièce  d’ai^tfnt  a neuf 
rdSfènjÊS-  4 fi%  pe^»nt^j|^c^r^4^mes. 
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